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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Ontwerpbestemmingsplan 
"Sieverdinkweg 16 " 




gemeente 

Winterswijk 


Ter inzage 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk maken bekend dat met ingang van 
woensdag 3 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve 
van de legalisatie van de huidige bedrijfsvoering (gebruik) op het perceel Sieverdinkweg 16 te Winterswijk 
- Kotten. 


Doel en ligging 

Dit ontwerpbestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Integrale her¬ 
ziening buitengebied Winterswijk. Met dit bestemmingsplan wordt een planologische basis gecreëerd 
voor de huidige bedrijfsactiviteiten op het gebied van agrarisch loonwerk, grondverzet, landbouwme¬ 
chanisatie en op- en overslag van afvalstoffen. 

Het plangebied Sieverdinkweg 16 ligt ten oosten van de kern Winterswijk, in de buurtschap Winterswijk 
- Kotten. 


Waar ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor. Stationsstraat 
25. Het plan is raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
is NL.IMR0.0294.BP1303BGSIEVERDBCS-OW01. 


Zienswijzen 

Gedurende de inzagetermijn, van woensdag 3 juni tot en met dinsdag 14 juli 2015, kan een ieder ten 
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen bij de gemeenteraad mondeling of schriftelijk 
indienen (adres: Postbus 101, 7100 AC Winterswijk, tel.nr 0543 - 543 543). 
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